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PART III 


Irrigation Department 


ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കൽപരസ്യം 

നിരതദ്രവ്യം 50 , 000 രൂപ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 7 , 700 + മൂല്യ 
നമ്പർ ഡി. ബി . 5291/ 83 ( ബി ). 

2010 മേയ് 18 . 

- വർദ്ധിത നികുതി. 
പിറവം പ്രോജക്റ്റ് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് എ ക്ലാസ്സ്. 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന - 25 - 6 - 2010 മുതൽ 
കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 28 - 6 - 2010 , 1 മണിവരെ. 
“ എ ക്ലാസ്സ് കരാറു കാ രിൽനിന്നും പവ്യ ത്തിയുടെ - ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ തീയതിയും സമയവും - 5 - 7 -2010 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
ഡി . ബി . 5 291/ 83 ( ബി ) എന്ന നമ്പരിൽ ദർഘാസ് - ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 5 -7 -2010 
3 /എസ്. ഇ . പി . സി . പി . | 2009 - 10 എന്ന നമ്പരിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി. 
ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിലേക്ക് പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 18 മാസം. 
നീട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - ഐ . ഐ . പി. 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ - ഡിവിഷൻ നമ്പർ-1, അങ്കമാലി. 
നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ആഫീസ് 
ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. സമ യ ങ്ങ ളിൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില അടച്ച് 
ദർ ഘാ സു കൾ നിശ്ചിത ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് 

ര ഖാ മൂലം അപേ ക്ഷി ച്ചാ ൽ താഴെ ഒപ്പ് വ ച്ചി രി ക്കുന്ന 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽനിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറു വാൻ 

പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 50 ( അമ്പത്) രൂപയുടെ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 3/ എസ്. ഇ . പി. സി. പി ./2009 - 10. 

കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 

മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധക 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും ഇടമലയാർ 

മായിരിക്കും. 
ജലസേചന പദ്ധതി- മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 26018 മീ . 
മുതൽ 26500 മീ . വരെയുള്ള കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം, ക്രോസ്സ് 
ഡയിനേജ് വേലകൾ ഉൾപ്പെടെ (പുനർവേലകൾ) - രൂപ 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 

കാര്യാലയം, പ്രോജക്റ്റ് സർക്കിൾ, സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ. 
51 ലക്ഷം. 

പിറവം. 

( കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി) 


8th JUNE 2010 ] 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി .1/ 2010 -11. 

2010 മേയ് 21. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, 
ഹൈഡാളജി സബ് ഡി വി ഷൻ, ത്യശ്ശൂർ താഴെപറയുന്ന 
പവ്യത്തികൾ ചെയ്യു ന്ന തി നു വേണ്ടി അംഗീ കൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 18 - 6 - 2010 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറോ അദ്ദേഹം 
അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്നേരം 
ഹാജ രാ യി രി ക്കുന്ന കരാ റു കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
പമാ ണ ങ്ങൾ ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
ദർഘാസിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . കേരള 
ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


ഹൈഡ്രോളജി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ( ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ ഡി. 2. ജനറൽ/ 04. 


കമ 
നമ്പർ 


2010 മേയ് 12 . 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


2 , 500 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ചെറു കിട 
ജല സേചന വി ഭാഗം എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാല താമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തര വാദിയാകു ന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ 22 - 6 - 2010 , 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും 
അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗ സ്ഥരോ 
തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത 
ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും. 


600 


4 


1 എച്ച്. പി.-2 പാലക്കാട് ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷൻ 
ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ള മംഗലം റിവർഗേജ് 

സ്റ്റ ഷ ന പ ന രു ദ്ധാ ര ണ പ ണി ക ൾ 
സംബന്ധിച്ച് - രൂപ 97,000 
- ടി ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ള വിത്തനശേരി റിവർ 
ഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെ ടി - രൂപ 74,000 

1,900 
3 ടി ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒറ്റപ്പാലം റെയിൻഗേജ് 

സ്റ്റേഷന്റെ പ ന രുദ്ധാരണ പ ണിക ൾ 
രൂപ 24,000 
ടി ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ള മീങ്കര റെയിൻഗേജ് 
സ്റ്റേഷന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികളും ഡിജിറ്റൽ 
റെയിൻ ഗേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
പണികളും സംബന്ധിച്ച് രൂപ 54,000 

1, 400 
- ടി ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ളഎരിമയൂർ റെയിൻഗേജ് 
സ്റ്റേഷന്റെ ടി -- രൂപ 55, 000 

1,400 
ടി ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ളമലമ്പുഴ, മംഗലം, 
പോത്തുണ്ടി, മീങ്കര, ചുള്ളിയാർ, വാളയാർ 
എന്നീ റിസർവോയറുകളിൽ ഗേജ് പ്ലേറ്റുകൾ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികൾ 

സംബന്ധിച്ച് രൂപ 30,000 
7 ടി ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ളമീങ്കര ഡാമിൽ 
|DWLR സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന തു മായി 

ബന്ധപ്പെട്ട പണികൾ സംബന്ധിച്ച് രൂപ 2,50, 000 6,300 
8 എച്ച്. പി.-2 തൃശ്ശൂർ ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷൻ 
ഓഫീസിന്റെ കീഴിലുള്ള മണലി റിവർഗേജ് 
സ്റ്റേഷ ന്റെ പു ന ർ നിർ മ്മാ ണ് പണി ക ൾ 
സംബന്ധിച്ച് - രൂപ 2, 53,000 

6 ,400 


രൂപ് 


800 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

- അടങ്കൽ തുകയും 
ഇഇഎംഐ -55/ 2009- 10 - മലബാർ ഇറിഗേഷൻ 
പാക്കേജ്- പഴ യ നൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
സ്കീമിന്റെ പുന രു ദ്ധാ രണ പണികൾ 
രൂപ 7,54,049 

19 , 000 
ഇഇഎംഐ -56 / 2009- 10- മലബാർ ഇറിഗേഷൻ 
പാക്കേജ്- -മന്ദാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറി ഗേ ഷ ൻ 
സ്കീമിന്റെ പുന രു ദ്ധാ രണ പണികൾ -- 
രൂപ 3, 66, 945 

9 , 200 
ഇഇഎംഐ - 57 / 2009 -10 - മലബാർ ഇറിഗേഷൻ 
പാക്കേജ് -പൂത്തൂറയക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
സ്കീമിന്റെ പുന രു ദ്ധാ രണ പണികൾ 
രൂപ 4, 19 , 000 

10 , 500 
ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 1, 500 + 4 % വാറ്റ്, 
- ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും രൂപ 1,000 + 4 % വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന- 16 - 6 - 2010 മുതൽ 
17 - 6 -2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- ന് " സി 
ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും “ ഡി 
ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


-ധ 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 5 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 400 + മൂ . വ . നി ., ക്രമനമ്പർ 3 - നും 6 - നും രൂപ 
300 + മൂ . വ . നി ., കമനമ്പർ 7 - ന് രൂപ 500 + മൂ . വ . നി ., 
ക്രമനമ്പർ 8 - ന് രൂപ 600 + മൂ . വ . നി . 


കരാറുകാർക്കു വേണ്ട യോഗ്യത - " ഡി ക്ലാസ്സും 
അതിനുമുകളിലും. 

പ്രവൃത്തികൾ തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 8 മാസം. 


8th JUNE 2010] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


285 


- 


2 


പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - മെനർ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

ക്രമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

രൂപ് 
- ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 

അടങ്കൽ തുകയും 
ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
ലഭിക്കു ന്നതാ ണ്. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ പരസ്പരം 

എഇഇ/ എംഐ / 1/2010 -11- മലബാർ ഇറിഗേഷൻ 

റിഹാബിലിറ്റേഷൻ പാക്കേജ്- പറച്ചാൽ ലിഫ്റ്റ് 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 

ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
50 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 

ജോലികൾ, സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

പൈപ്പും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 1,88, 000 4,700 
പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് 
ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും എഇഇ / എംഐ / 2/ 2010 -11- മലബാർ ഇറിഗേഷൻ 
ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 

റിഹാബിലിറ്റേഷൻപാക്കേജ്- അഴിമാവ് ലിഫ്റ്റ് 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ ടി ടി രൂപ 1,74,000 4,350 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989- ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 

-- എഇഇ/ എംഐ / 3/2010 -1 - മലബാർ ഇറിഗേഷൻ 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ ( 2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ 

റിഹാബിലിറ്റേഷൻപാക്കേജ് കോലോത്തുംകടവ് 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ 

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേ ഷൻ സ്കീമിന്റെ ടി ടി 
മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

രൂപ് 54,000 

1,350 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
കേരള പൊതു മരാമത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിലെ 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 400 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 3 - ന് 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

1 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 
-- ജി . ഒ .( എം .എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ .ഓപ്പ്, തീയതി 

- ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും തൃശ്ശൂർ ചെറുകിട 
13 - 11 - 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ 

ജല സേ ചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക് സികട്ടീവ് 
ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 

എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് തീയതി 
മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ ഉച്ച ക ഴിഞ്ഞ് 1 മണിവരെ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല . അംഗീകൃത 
രേഖകൾ എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽനിന്നുതന്നെ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ഫോറം വിൽക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് 
കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കും 
പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. എം . പി.എൽ. എ . ഡി. പണിക്ക് ടെൻഡർ ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ 
എക്സസ്അനുവദിക്കുന്നതല്ല. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടെൻഡറുകളിൽ മുദ്രകടലാസ്സിൽതയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം 
ടെൻഡർഫോറം വാങ്ങുകയും ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിയുടെ 
ചെയ്ത കരാറുകാർ ടെൻഡർ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല . നിരതദ്രവ്യമായി അതിനു നേരെ കൊടുത്ത തുക ഡിമാന്റ് 
കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലവിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം പണി ഡ്രാഫ്റ്റ്/ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്/ നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്, അനിശ്ചിതമായി കാരണം തൃപ്തികരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
അല്ലാത്ത കരാറുകാർക്ക് ടെൻഡർ ഫോറം നൽകുന്നതല്ല. കേരള ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ളതാകുന്നു . 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
തൃശ്ശൂർ. 


- ( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി21/ 2010 - 11. 

| 2010 മേയ് 12 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
പണികൾക്ക് കേരള ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 15 - 6 - 2010 , 4 മണിവരെ 
" ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സിവിൽ 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്നഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


നമ്പർ ഡിബിറ്റി -1/ 2010 -11. 

2010 മേയ് 13. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഇരിങ്ങാലക്കുട ചെറുകിട 
ജലസേചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെപ്പറയുന്ന പണികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 15 -6 -2010, 
4 മണിവരെ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ അന്നുതന്നെ 4.30 - ന് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോഅദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


8th JUNE 2010 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


286 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


4 , 000 


| 1 1 / എ ഇ ഇ എം എ / എജെക - മല ബാർ 

ഇറിഗേഷൻപാക്കേജ് - വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായത്തിലെ 
ആറാട്ടുപുഴ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 
സക്ഷൻ പെപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും 

മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 1,58,920 
2 2/എഇഇ / എംഐ / ഐജെകെ ടി കെ . ടി.എൽ. ഐ 

സ്കീമിലെ പുത്തൻതോട് പമ്പ് ഹൗസിന്റെ 
സക്ഷൻ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 
രൂപ 92,394 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഇരിങ്ങാലക്കുട 
ചെറുകിട ജലസേചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് തീയതി 
ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മണിവരെ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല . അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രമെ ഫോറം വിൽക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് 
സംബന്ധമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കും 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെ മുദ്രവച്ച 
കടലാസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം 
ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം പവ്യ ത്തിയുടെ 
നിര ത ദ വ്യമായി അതി നു നേരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ്/ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്/ നാഷണൽ 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റായി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേലനിബന്ധനകളും 
ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമാണ്. 


2 ,350 


3 


3/ എഇഇ)/ എംഐ / ഐജെകെ ടി വേളൂക്കര 
പഞ്ചായത്തിലെ തൊമ്മാന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
സ്കീമിന്റെ സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി 
പൈപ്പും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 92 ,308 


2, 350 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 400 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരന്റെ ക്ളാസ്സ് " ഡി ക്ളാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ചെറുകിട ജലസേചന 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഉപവിഭാഗം, ഇരിങ്ങാലക്കുട. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


